جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1203 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الآ 
المديرية : الرصافة الثانية 3 وماس sS‏ 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية الريحاني الاهلية للبنين 


1 | 1421911203001 | ابراهيم عادل قالح حسين 00000 | غ ‏ | غ | Ê | Ê‏ 
2 | 1421911203002 _| امير رؤوف ابراهيم سمين 000 | 50 | 41 | 25 | 65 | مل | 00 
3 | 1421911203003 | حسن هشام محمد يوسف 00000 | 42 | 50 | 34 | 36 
| 4 | 421911203004 | حسين علاء شامل احمد ||| 27 | 36 | %8 | 26 | 
_ 5 | 1421911203005 | حسين علي معارج صويدج 000 | 27 | 34 | %8 | 32 
6| 1421911203006 | حسين محمد عذيرلفته | 50 | 50 | 28 | 58 | مل | 00 
7 1421911203007 ]| زيد فراس رشيد خلف | 40 | 42 | 21 | 50 
_ 8 | 1421911203008 _| زين العابدين سلام سعدون عباس ا | 50 | 76 | 54 | 57 | ناججم | 27 
| 9 | 1421911203009 | مؤمل حسين عبدالرضا سلمان _____| 41 | 32 | 23 | 44 
1 | 1421911203010 | مؤمل حمزة كاظم فاضل 00010000 |0 50 | 50 | 33 | 0 | مل | 0 
11 120301 || محمد علي محسن عبد | 50 | 35 | 2 | 50 | مسل | 00 
| 12 | 1421911203012 | مصطفى اكرم علاوي حسني | 26 | %3 | 22 | 28 
13 ]| 1421911203013 | مصطفى عمر مؤيد ابراهيم_ 0 | 33 | 36 | %9 | 29 
14 | 1421911203014 | منتظر فاضل عبيس مزهر 000 | 54 | 90 | 65 | 62 | اناج | 21 
15 | 1421911203015 | مهيمن هيثم راضي عباس ___| 55 | 6 | 60 _ | 67 | نجج | 28 | 




























برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


